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Zaklady Radiowe Kasprzaka 
Lengyelorszag 



oszcilloszkop 
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501 



Sugarkereso 



529 



Asztigmatizmus 



^523 



Fokusz ® 



515 



Fenyero 
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Skalavilagitas 




Halozat 



ft** 01 



». «i 



Hitelesito feszultseg 

/<4 02 

Hitelesito feszultseg 
atkapcsolo 

^301 

X elterites 

^313 



X erosltes folyamatos 

K, 



303 

rn r 



X elterites valaszto 

^318 

Vizszintes helyzet 

^201 

Ido/cm 

239 

Elterites folyamatos 

ft* 03 

Inditas 

Stabilitas 



127 



Elorebeallitott 
stabilitas 



I ..1 



K 



101 



Inditas valaszto 



Inditasi szinf 



OS 102 oszcilloszkop kezelolapja 



FeszUltseg (cs-cs) 



Fesztiltsegoszto fo- 
kozataok 

HALOZATI ADATOK: 
Feszultseg 

Fogyasztas 



0,1 mV. ..100V 
negyszog 0, 1 
...100 V DC 



1, 2, 5 aranyban 



190. ..240 V 
50/60 Hz 
430 VA 



EGYEB ADATOK: 



Meretek 




Magassag 

Melyseg 

Tomege 



310 mm 
435 mm 
645 mm 

25 kg (betetfi<5k 
nelkul) 








MUSZAKI ADATOK: 




VIZSZINTES EROSITO: 




Elektronsugarcso 


DH 13-79 


Bemeneti impedancia 


1 M Q II 39 pF 


Ernyoatmero 


13 cm 


F rekvenciahatarok 


0. . . 750 kHz 


Utanvilagitas 


kozepes 




(-3 dB) 


Kihasznalhato ernyo- 




Erzekenyseg 


0, 2. . . 20 V/cm 


fellilet 


100x40 mm 


Erosites szabalyozas 


kb. 1:10 arany- 


Rendelkezesre alio 






ban 


betetfiokok: 




Bemeneti csillapito pon- 




Szeles savu elderosito 

y y 


OS 102-1 


tossaga 


±3°/o 


Ketsugaras elderosito 


OS 102-2 




* 


Nagyerzekenysegii dif- 




VIZSZINTES ELTERITO GENERATOR: 


ferencial erositd 


OS 102-3 










Hitelesitett elterites 








sebessege 


5 s/cm. . . 0, 1 








y. s/cm 24 fo- 


// // // 






kozatban 


FUGGOLEGES EROSITO: 




Elteritesi sebesseg fo- 




(Az adatokazOS 102-1 tipusu elderosito hasz- 


kozatai 


1, 2, 5 arany- 


nalata eseten ervenyesek. ) 






ban 


Akesziilek 10-szeres tobbleterdsites beikta- 


Elteritesi sebesseg pon- 




tasat is lehetove teszi. Az idevonatkozd ada- 


tossaga 


+ 3°/o 



tok eldtt xlO j doles van. 

Bemeneti csatlakozas, 
atkapcsolhatd 

xlO 

Bemeneti impedancia 
Frekvenciahatarok DC 
Uzemmddban 



xlO 

Erzekenyseg (hitelesit- 
heto) 

xlO 

Bemeneti csillapitd fo- 
kozatai 

Bemeneti csillapitd 
pontossaga 

Erosites szabalyozas 



Felfutasi ido 

xlO 

Tulloves 

Fiiggoleges helyzetalli 
tasi lehetoseg 



DC /AC 
AC 

1 M2 II 33 pF 
0. . . 30 MHz 
(-3 dB) 

0. . . 50 MHz 
(-12 dB) 

3 Hu. ..20 MHz 
(-3 dB) 

0, 05. . . 50 V/cm 
10 fokozatban 
kapcsolhatd 
0, 05.. 5 V/cm 

1:2:5 aranyban 

+ 3 % 

az egyes fokoza- 
tokonbeliilfo- 
lyamatosan 
min.l:3arany- 
ban 
12 ns 
20 ns 
2 % 



Nyujtas 

Nyujtas pontossaga 
Folyamatos elteritds a 
fokozaton beltil 
Inditasi mddok + vagy 
- iranyu, kills o, bel- 
so vagy halozati jel- 
lel 

DC 
AC1 
AC 2 
Auto 
NF 

Inditojel sziikseglet 
belso, 1 MHz-ig 

1 MHz felett 
kiilso, 1 MHz-ig 

1 MHz felett 



5-szords 
+ 3 % 

kb. 1:3 



0. . . 5 MHz 
5Hz. . . 5 MHz 

1 kHz. . . 5 MHz 
50 Hz. . . 5 MHz 
3... 75 MHz 

2 mm jel 
10 mm jel 

1 V 



FENYMODULACIO: 
Bemeneti impedancia 

Kioltashoz sztikseges 
fesztiltseg (cs-cs) 



1 MQes 10 nF 
sorban 



min. 2 V 



HITELESITO FESZULTSEG: 



Jelalak 



negyszog ese- 
gyenfesziiltse^ 
1 kHz 



kb. 10 cm 



Frekvencia 




